КІЕВСКІМ 



Ціна головину изданію сг пе- 

Биходптг два рази вг місяці. рссьмкою и бсзг пересилки 

1 и 15 чіісс.гі.. три руб. сереб. 


15-го Мая № 10. . 1863 года. 

ОТДМЧЬ ПЕРВЬІЙ. 


ВьіСОЧАЙШІЯ ІЮВЕЛ'ЬНМ. 

ВИСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА. 

— Преосвященному Антонію, єпископу смолепскому и дорого- 
бужскому. 

Начавг служеніе ваше церкви иодг духовнммг руководствомт. 
приснопамятнаго,—подвигами благочестія и предаппости право¬ 
славно, митрополита кіевскаго Филарета, ви каїть прежпими по- 
лезними заслугами на духовію-учебиомт. поирищГ., такг и на- 
стоящими неусипними трудами но управленій) ввДренною вамг 
паствою, пріобрИли право на особое Монаршеє внимаиіе. Отдавая 
должную справедливость твердой, благоразумной и ревностпой ва- 
шей д-Бятельности, Ми Вскмилостив'бйше сопричисляемг васг кг 
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ймператорскому ордену Нашему св. Анни первой степени, знаки 
коего при семг пренровождая , повел'Ьваелгь вамг возложить на 
вебя и носить по установлепію. Пребиваемг Императорскою На¬ 
цією милостію іп. вамг благосклонни. 


На подлинной собственноіо Его Императорскаго 
Величества рукою написано: 


Є.-ІІетербурп», 31-го 
марта 1863 г. 


АЛЕВСАИДР'Ь 


т ж 

Распоряженія Свят'ЬЙшаго Сунода. 

— По указу Его Императорскаго Величества, Святійшій Пра- 
вительствующій Суноді. слушали предложеніе госиодина суподаль- 
наго оборх—прокурора, за № 2392, сг приложеніемг, вг списк'Ь, 
отношсііія г. діпнистра фипапсовг, за № 2111 - 1111 ., касательпо 
перепода во вклади Государствсппаго Банка обіцествеппьіхт. и ка- 
зепнихг каппталовг по билетамг Приказовг Общественпаго ГІри- 
зр’Ьнія. Вь означенвомг отпошспіи изгяспено: Височаііше утвер- 
жденньшг, вг 22 день апрїля 1860 года, журналом!» Комитета 
Фивансовг постановлено било: всії, хрзнившісся т> кредитнихг 
установленіяхг вг числи срочпихг вкладові., обіцествснпие и со- 
словньїе капиталм, по учреждсніп Государствепнаго Банка, пере¬ 
дать вг сей Бапкг. Нині, по соглаїиепію между мпнистерствами 
Финансовг и впутрепнихг ділі. о м’ірахг кг скорїйшему осво- 
божденію Нриказовг Общественпаго Призрішія отг несовм'Бстнихг 
ег ваетоящимг ихг значеніемг обязанпостей по кредитной частщ 
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признано, можду прочимг, нужннмг , перевести по вклади Го~ 
сударственнаго Банка общественвне и казеннне капптадн по би- 
летамг Гіриказовг*, находящьмсл вг відіпіи казеннихг місті. 
Вслідствіе сего статсг-секретарь Рейтернг проситі господиня 
сгнодальпяго обері-прокурора, ві случаі, осли пі учрежденіяхі 
духовнаго відомства находнтся билети Ириказові на обществен- 
пмо п казенпие капитальт . — сділать зависящее распоряженіе 
о преді,явленій таковнхі билетовг ві Государствешшй банкі пли 
его контори , для неревода означеннихг капиталові во вклади 
Банка, па установленнихг для того иравилахі, о чем'і> дано прсд- 
ложсніе ІІравлснію Государстяенпаго Банка; о распоряжепіи же, 
какое сділано будітг по сому предмету, увідомить ого, г. ми- 
нпстра. При казали: 0 содержаніи вишеизгяспеннаго отзива 
г. мииистра Фипансові дать знать московской и грузино-имере- 
тинской Святійшаго Сгнода конторамі, сгподальпьімг членамі и 
прочимг спархіальньшг архіереямг, а так?ке ставропигіальньтг 
лаврамг и монастьірямг, сг тімг, чтоби они сділали распоря¬ 
женіе о немедленномг предгявлепіи учрежденіями духовнаго ві¬ 
домства билетовг Приказовг Общоственнаго Призрінія, осли та- 
ковие пміются сто гді либо на обіцествеинне п казешше ка- 
питали, вг Государственпнй Банкг или его контори , для пере- 
вода сихг капиталовг во вклади онаго ; о чемг и послать по 
всему духовному відомству нечатние указі.!. Апріля 15-го дня 
1863 года. 

— Святійшій Праіпггсльствующій Сгнодг слуїпали репортг 
преосвященнаго архієпископа рижскаго Платона, вг коемг онг, 
обгясняя о безотложной пеобходимости построенія православпихг 
церквей во многихг приходахг Лифляпдіи, особенно же вг Зсто- 
Латишскпхг , ироситг Святійшій Сгнодг .обгявить обг зтомг 
епархіальншгь проосвященннмг, сг тімг, чтоби онп пригласили 
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подвідомствепние имг церкви и мопастнри, з также я частнихг 
людей, извістпнхг пмг по благотворительностп, оказать посиль- 
ное пособіе рпжской єпархій, которая, по педавнему учрежденію 
ея средп иновірцевг, иміетг крайнюю нужду не тояько вг цер- 
квахг, но и во всіхг богослужебішхг принадлежпостяхт., и по 
бідвости ея православних^ гкителей не и місті. возможвости удо- 
влетворить сама сноимі. духовньшг требовапіямь. Пр я казали: 
согласно ходатайству преоевяіцеипаго архієпископа ІІлатона, ири- 
гласить єпархіальних!) иреосвящешшхг оказать пособіе рижскоіі 
епархі'і сообщепіем!. пуждь сей єпархій подвідомственпнмг пре- 
освященпьімг церквам!) и монастирям!., а также и частиимт. ли- 
цамг , извістішмг по своей благотворительностп п усердію кт> 
утверікдепію православія. сг тімг, чтобьі таковьія пособія внси- 
лаеми били ві. рнжскую духовную консисторію; о чемі. и послать 
подвідомствешшмг Святійшому Сгноду м1;стам ь и лицамг печат- 
ние укази. Апр-Ьля 8-го дня 1863 гога. 

— Преосвященний еппскопт> смоленскій, Антонім, допесг Свя¬ 
тійшому Сгноду, что временно-обязанпий крестьяпинг поміщика 
Гедеоиова, дорогобужскаго уізда, смолонскоіі губерній, Корішлій 
Йванові, построилі. на свой счетг при церкви села Межурічья 
сельское училище, иожертвовавг па сей предметі, до 600 руб. 
серебромі. Святійшій Сгнодг , по внелушаніп сего допесепія, 
опреділеніемг '12-го марта сего 1863 года положила.: временно- 
обязаппому крестьянпну поміщика Гедеопова, дорогобуікскаго уізда, 
смоленской губерній, Корнилію [Іванову, за оказанпое имь важ- 
ное содійствіе кь распространенію пародпаго образовапія, построй- 
кою на свой ечетг вг селі Межурічьі сельскаго училища, сг ио- 
жертвованіемг на сей нредметг до 600 рублем серебромг, пре- 
подать, согласно сг ходатайствомг преосвященнаго єпископа смо- 
ленскаго Антопія, благословеніе Святійшаго Сгнода. 



Распоряженія епархіальнаго начальства. 


— Его вмсошіроосвящснотвомь-.' митрополитомь кіевскимь и 
галицкимь Арссніемь изьявлепм архппастьірская призиательпость 
и благословеніе Бонне : священнику с. Григоровки , каяевскаго 
уізда , Ваеплію Теле тішеному —за его заботливость об а. ис- 
правленій своей нриходской церкви; священнику с. Яхповь, ка- 
невскаго уізда, Павлу Аолтоновсному—зя возобновленіе вко- 
ностаса и побілку церкви; с. Дуповой, уманскаго уізда, свящеп- 
пику Ваеплію Юиікевичу п свободпо-обязашшмь обивателямь 
Петру Киселю п церковному старості; Григорію Гончаруку — 
за ихі> попеченіе о благолініи храма Божія. 

— По предложенію бердичевскаго уТ.зднаго протоієрея Іакова 
Апдріевскаго . при содійствів благочинньїхь ; Захарів Оппокова, 
Василія Мокринскаго и Нліщивскаго, изьяішли согласіе , письмен¬ 
ними приговорами , назначить ежегодпо вь обезпеченіе своего 
церковно-приходскаго училища общества : с. Лебединоць—по 10 
коп. оті. каждой ревизской души, что цриміїрно составить ЗО 
руб., д. Верболоза — по Зі р , с. Малой-Чернявкп—по 50 к. 
оть каждаго домохозяииа, с. Кашперовки—по 20 р., с. Непе- 
довки—по 15 к. оті. каждой душа , с. Великой Чорнявки—по 
50 к. оть каждаго домохозяииа, с. Халаимгородка—по ЗО р., 
с. Ширмовки—по 60 р., с. Голубовки—по 30 р., сь правомь 
учителю получать по 15 к. вт> місяць оть дітей достаточпьіхь 
родителей, с. ІІавловки—но 30 р., с. Роскопаной—по ЗО руб. 
ст, правомь получать учителю по 15 к , вь місяць оть дітей 
достаточпьіхь родителей; с. Васильвовсці, священникь Никапдрь 
Безбидовичь пожертвоваль для поміщенія учичитца свой собст- 
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венннй домь, а общсство для учителя назначило по 20 р., обще- 
ство м. ІІогребиіцт. Михайловской церкви—по ЗО руб. сь пра- 
вомь учителю получать по 15 к. вт> місяць отт> дітей доста¬ 
точнихь родитолей , с. Долотецкаго—по 45 р. и по 15 к. вь 
місяць оть дітей достаточнихь родитолей, сс. Булаевь и Жи- 
довець—по 20 р , п по 15 к. вт> місяць оть дТ.тей достаточ¬ 
нихь родитолей, с. Степанівні., сь пазпаченіемь поміщепія для 
училища вт> домі», жертвуемомь свободнимь обмвателемь Артс- 
йіоном'ь Бакаловнмь , по 27 р., с. Ординець—по 24 р, и 16 
корцевь хліба , с. Левковкп—по 20 р. и 8 корцевт. хліба, с. 
Спичинець—по 20 р.. 10 корцевь хліба и по 15 к. вь мі¬ 
сяць оть дітей достаточішхь родителей , с. Сопина—по ЗО р. 
и 12 корцевь хліба, с. Малинокь—по 20 р. и 5 корцевь хлі¬ 
ба, с. ІІедосовь—по 20 р и 6 корцевь хліба, с. Кулишева— 
по 20 р. и 15 к. вь місяць оть дітей достаточішхь родителей, 
с. Овсяникь—60 руб. и по ЗО корцевь хліба, с. Білашекь— 
50 р. и по 15 к. вь місяць оть дідей достаточнихь родите¬ 
лей, е. Талалай—40 р. и по 15 к. вь місяць оть дітей до- 
статочньїхь родителей, с. Наказнаго—по ЗО р. и по 15 к, вь 
місяць оть дітей достаточнихь родителей, с. Черемошпаго—по 
50 р., всі вншеозначенння общества обязались , сверхь того, 
поддерживать и отапливать училищнно доми ; по предложенію 
благочиннаго 8-го округа звепигородскаго уїзди, священника Ро¬ 
мана Пономаревскаго, при содійствіи помощника паблгодателя сель- 
скихь школь священника Петра Старжевскаго и помощппка чер- 
каскаго окружнаго начальника Корніепка. общества: с. Чичирко- 
зовки—по 10 к. оть кзждой ревизской души и кромі того—по 
1 р. оть каждаго ученика, с. Искрепой—по 10 к. оть каждой 
ревизской души и по 1 четверику озимаго хліба оть каждаго 
ученика, с. Окниной и д. Русиковки — по 10. к. оть каждой 
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ревизской души и по 1 р. оть каждаго ученика, с. Василькова— 
по 10 к. оть каждой ревизской души и по 10 к. вь місяць 
оть каждаго ученика, с. Стсцовки—-по 3 к сь ревизской души 
и по 10 к. вг місяць оть дітей достаточпьіхь родителей, с. 
Романовки — по 10 к. оті. каждой ревизской души и по 1 р. 
оть каждаго ученика, с. Ступичной—по 10 к. оть каждой ре¬ 
визской души и по 1 р. оть каждаго ученика, с. Киселевки—по 
20 к. оть двора и по 1 р. оть каждаго ученика, с. Желізнячки— 
по 10 к. оть наличной ревизской души, с. Стебного—по 10 к. 
оть наличной ревизской души; по предложенію наблюдателя церков¬ 
но-приходскихь школь, кіевскаго уЬзда, священника Антонія Ко¬ 
машко обіцества: с. Липовца—по 75 руб. и по 5 р. на обза- 
ведепіе училища нужннми руководствами, д. Суіцаеь—по 75 р.; 
по предложенію сквирскаго у'Ьзднаго протоієрея Димитрія Ельчу- 
кова, общество м. Паволочи , покровской церкви , письменнммь 
приговоромь изьявило согласіе жертвовать ежегодно на обезпе- 
ченіе своего церковно-приходскаго училища—по ЗО р. 

По представленій таковьіхь приговоровь преосвящешгЬйшему 
СераФиму. еппскойу чигиринскому, резолюціями его преосвящен¬ 
ства обьявленм оть имеии внсокопреосвященнійшаго Арсенія, 
митрополита кіевскаго, архипастнрская признательность и благо- 
словеніе Божіе свящееникамь , вь приходахь коихь составленн 
при говори и волостньшь стариіинамь сь ихь обществами, за ихь 
попечительность о церковпо-приходскихь школахь, а также: про- 
тоіереямь: Іакову Апдріевскому и Димитрію Ельчукову, благочин- 
ньімь : Захаріи Оппокову , Василію Мокринскому, Плещинскому, 
Роману Пономаревскому, помощнику наблюдателя церковно-приход- 
скихь школь звенигородскаго у їзда священнику Петру Старжевскому, 
свящепнику с. Васильковець Никандру Безбидовичу и помощнику 
черкаскаго окружнаго начальника Корніенкі исвободному обивателю 
с. Степашекь Артемову Бакалову. 
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— Сквпрскій уБздннй протоіорой Дмитрій Ельчуковх донесх 
его преосвященству, что м.'Паз мочи волостпнй старшина бедорх 
Дадюра, благодаря Господа Бога за великую Его милості» , что 
носелянскія дТ»ти учатся вх лриходской школТ» и умї.ютх молит¬ 
ви Господпи, вх вираженій віірноподдапническаго своего чувстпа 
глубочайшей благодарносгп ВсеапгустІпішему Монарху , Государю 
Импкратору, ВсемилостшгЬйшему Покровителю народнаго образо- 
вааія, изхявилх желаніе пожсртвовать 5 р. сер. па покупку мо- 
литвевпиковх, даби дТ»ти, обучающінся вх школі», молили Гос¬ 
пода о здравіи и блзгоденствіи Государя Импкратора и всего 
царствующаго Дома; подражая ДадюрТ», на сей же предметх по- 
жертвовали : церковний Наволоченій староста Спиридонх Доп- 
ченко 3 р., сельскій почетішй староста Ерчицкаго общества, д. 
Ксендзовки житель, Семенх Игнатьевх Вепьчерх 6 р. сер. и Кро¬ 
ні; сего , протоієрей Ельчуковх проситх его преосвященство о 
рпепорнженіи—вислать пзх лаврской тииограФІи 200 зкземпляровх 
молитвенниковх для церковно-приходскихх школх сквирскаго уЬзда, 
сх обіііцапіемх вислать вх типограФІю сліідуемьія за то депьги. 
На рапорті» томх резолюція его преосвященства послїдовала: утвер- 
ждаетея; а вх кіевской консисторіи постановлено : отнестись вх 
духовний соборх кіево печсрскія лаври о висьілкі» протоієрею 
Ельчукову 200 зкземпляровх краткихх молитвенниковх; а жерт- 
вователямх: Дадюр’Ь, Допченку и Вепьчеру обхявить отх имени 
его високопреосвященства архішастнрскую признательность и бла- 
гословеніе Божіе. 

— По резолюцій его преосвященства обхявляетея, что вх округї 
благочиопаго, звенигородскаго у!»зда , священника Родіопа Куте- 
пова иміиотся три учительскія вакансій ; желающіе поступить 
на зти вакансій должни бить изх уволеннихх воспитанниковх се- 
минаріи,—о чемх консисторія сообщила и семинарскому правленію. 
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— Но резолюцій его високопреосвященства обгявляется , что 
церкви Маріпнскаго дворца священникг Дмитрій Соколові издалг 
»БесВдм сгдВтьми о в'Ьр'В и ііравствениости йристіанской,® за- 
ключаюіція вг двухг частяхг ветхій зав'Ьт'ь и исторію земной 
жизни Хрнста Снасителя до тор?кественнаго входа Его вг Іеру- 
салимг. Ц-Ьна 1 р. за зкземплярг (псреснлочнихг за 1 ф.). 

— Кіовскаго уВзда 1-й части благочинний, священникг СтеФанг 
Попель, 13-го Февраля уволенг отг благочипнической должности, 
а па его мВто благочинпимг 20 анрВля оиредВленг свшценникг 
с. Малой Ольшанки, кіевскаго уВзда, Петрг Солуха. 

— Благочинпно кіевскаго уВзда: 4-го округа Михаилг Сика- 
чинскій, 5-го Никодимг Божкевичг, 6-го Василій Викторовскій 
и 7-го Максимі Самборскій, по вьіборамг подвВдомаго имг ду¬ 
ховенства, оставлена и на дальнВйшее время вг благочинпической 
должности. 

—Заштатний священникг с. Кищинецг, уманскаго уВзда, Іоаннг 
КисВлевичь скончался 21 Февраля, на 85 году. 

— Г. оберг-нрокурорг СвятВйшаго Овода извВщаегь, что 
командироваппнй вг западння губерній, для нВкокорнхг истори- 
ческихг изслВдовапій , дВйствительний статскій совВтникг Ще- 
бальскій можетг имВть надобность вг изнсканіяхг по нВкоторимг 
дВламг, хранящимся вг архивахг кіевскаго епархіальнаго вВдомства. 

Кіевская духовная консисторія опредВлила: оповВстить, чрезг 
епархіальньїя вВдомости, духовенство кіевской єпархій , чтоби вг 
случаВ обращенія г. Щебальскаго кг дВламг, хранящимся вг 
архивахг монастирей, приходскихг церквей и духовнихг правле¬ 
ній, дапаемг бьілг ему возможний кг тому доступі. 

— Сочувствіе ЗО-льтнему торжеству о дгакона Міг 
хаила Чулаевскаго. ИзвВстіе о празднованіи прихожанами со- 
вершившагося пятидесятилВтія служби о. діакона Еіево-подоль- 
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ской Воскресенской церкви визвало одобреніе веЬхг духовнихт. 
журпаловг и ихг читателей. Нї.котормя лица по ограпичилиеь 
впрочемт. однимь словесним!, сочувствіемт., а заявили зто и на дійте: 
5-го апр-Вля получепо сі. почтой изт. С.-Петербурга двадцать 
рувлеи серебромт. оті. неизв’Ьстнаго, при записні; »препровож- 
даетея при семт. о. діакону Кіево-подольской Воскресенской цер¬ 
кви Михайлу Чулаевскому , по случаю 50-л^тія его служенія 
двадцать рублей серебромт..* Одию. изт. с.-петербургскихь ре¬ 
дакторові., при письмЬ оті. 14 марта, прислала. о. Михайлу Чу¬ 
лаевскому зкземплярт. своего журнала »ві. знані, своего глубо- 
чайшаго уваженія кт. соворшившемуся пятидесятилТ.тію блажен- 
бой служби.* 

Его високопреосвященство члені. СвягВйіпаго Сгпода, ви- 
сокопреосвяш,енпБйшій Арсеній, митрополиті, кіевскій и галицкій, 
16 сего мая, вг 10-мт, часу вечера, изволилт.'прибить изг С.- 
Петербурга вт> Кіеві., : 


——> 


Печатать дозволяетея. Кіевг. 14 Мая 1863 г. Ценсорг Н Щеголевд. 
Вг Универсптетской типографіи. 



